Heinrich v. Saar 


penſionirter k. k. Hofrath und Kreis⸗Vorſteher Ritter des Franz Joſef⸗ 


Ordens iſt am 14. Dezember 1863. zu Monſecile in Italien im 64. Lebens⸗ 
jahre ſeelig im Herrn entſchlafen. 


Die Trauer Andacht wird am 23. Dezember 1863. in der Kathedral⸗Kirche um 10“ 
Uhr Vormittags ahgehalten, zu welcher die Verwandten und Bekannten des Verblichenen 
eingeladen werden. 


Lemberg, den 19. Dezember 1863. 


Druck v. K. Piller 1863. 


